Tower Crane 
Grue a tour 


Turmdrehkran 
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400m a 
SEE 2500 kg 


20.0m-22,4m-24,8m-27.2m-29,6m-32,0m 
schienenfahrbar / rail-going / mobile sur ralls 


20,0 m- 22,4 m 24,8m- 27,2m-29,6m-32,0m-34,4m-36,8m 
stationär / stationary / stationnaire 


100K auf Raupen - siehe separates Datenblatt 
100 Kon crawlers— see separate data sheet 
100 K sur chenllies- voir feulile de caracteristiques jointe 
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30,0m = Transportgewicht ca. 30000 kq 
4450 ht 


xg Transport weig) 
Poids de transport 


schienentahrbar und stationär 
mobile sur rails et stationnaire 


rail-going and stationary 


Transportgewicht ca. 30000 kg 


Gewicht / Kurvenradius 


Weight / Curve radius 
Poids / Rayon de courbe 


Max. Eckkraft in Betrieb 

Max, corner pressure In operation 
Reaction max. par angle en service 
Max. Eckkraft außer Betrieb 

Max. corner pressure out of operation 
‚Reaction max, par angle hors service 
Innenkurvenradlus 

Interior curve radius 

‚Rayon de courbe intsrieur 


{KN = 100kg 


Feng und Tragfähigkeit 


Radius and capac 
Portee et charge 


Ausleger- Max. Trag-| 
länge fähigkeit 
Length | Max. 
of ib. capaclıy 
Longueur 

de fläche 


Ausladung und Tragfähigkeit 
Radius and capacity 

Portse etccharge 

m/kg 
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Ausleger- | Max. Tragfähigkeit * ‚Ausladung und Tragfählgkelt 
länge Max. capacity Radius and capacity 

Length | Charge max Portöe etcharge 

ot jlb kg/m m/kg 

Longueur 

de fläche 

m 


* 10000 kg bis 27,2 m Hakenhöhe, 8000 kg bis 32,0 m Hakenhöhe, 5000 kg bis 36,8 m Hakenhöhe. 

" 10000 kg to 27,2 m of under-hook height, 8000 kg 10 32,0 m of under-hook height, 5000 kg to 36,8 m of under-hook height. 

* 10000 kg seulement jusqu'ä 27,2 m d’hauteur sous crochet, 8000 kg seulement Jusqu’ä 32,0 m d’hauteur sous crochet, 5000 kg seulement jusqu'ä 36,8 m 
d’hauteur sous crochet. 


Hubwerk 


Geschwindigkeiten |... 
Speeds 26.0KW | | 
Vitesses 


U/min 
0-0,8 sl,/min 
tr. /mn 


8,0 / 28,0/ 64,0 m/min 1,5/4,0/5,0kW 


F 0- 25,0 m/min 2x 3,0KW 


Kabelquerschnitt bei 380 V bis 25 m 4 x 25 mm? 

Cross section of cable upto 

Section de cäble ä jusqu’ä 

Betriebsspannung 380 V Frequenz 50 Hz Gesamtmotorenleistung 48,0 kW 
Operating voltage Frequency Total motor output 

Tension de service Frequence Puissane totale des moteurs 
Technische Kenngröße nach BGL 

Technical nominal size according to the construction machinery list (BGL) 2108-0100 


Grandeur caracteristique sulvant le bardme d'emplol des appareils (BGL) 


= e king Li 
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Pos. Anzahl Benennung Längem  Breiem Höhem Einzelgew.kg Gesamtgew.kg 
Item Quantity Description Lenghm Widinm  Heightm Unitweightkg Total weight I 
Rep: Gib Däsignation = Longueurm Largeurm Hauteurm _Poldsunitalreikg Polds total kg 
Drehbühne kompl I 
10 Slewing platform compl, IA I: 5,40 2,65 2,12 5400 
Plate-torme tournante compl Sun | 
za = - 


Unterwagen kompl \ 
Zt Undercarriage aompl ıe) u 492 0,80 2,75 5990 
Chassis compl 


| 
nicht angetrieben ") 3 06 027 040 2x240 480 
Fahrwerke hr 
34 Travelling.gears 2) 
Mecanismes de translation Lz 4 
angetrieben 076 09% 040  2x300 600 


Transportachse vorne : Mr „| 

41 Road transport axle front n , 320 1,30 2,00 1100 
Transportachse hinten — 4 

54 Road transport axle behind 320 2,50 1,45 2800 
‚Essiaux de transport arriäre } 


Sattelvorrichtung s + 
61 5-1h wheel attachment IN IN / 0898 126 1,50 240 
Dispositil d’attelage Vz 


Turm-Unterteil = 

| Tower lower part SZ 9,62 1,82 2,05 3190 
Tour infärlaure Teuer 1 
Turm-Obertell ee 

81 Tower upper part | I! 13,89 1,25 2,30 3675 
Tour superleure 4 


‚Ausloger-Anlenkstück ı ee 
94 Jib pivoting section 14,60 1,20 1,15 2005 


REITEN 

Elöment de pied de fläche a 
‚Ausleger-Mittelstück BEEEZENNNIEN NH 

10 1 ‚Ib Intermediate section 14,60 1,20 1,25 1320 
Elöment interm. de fläche 5 
Ausleger-Verlängerung 35 m ee Ehe 

4 ‚Jib extension IS IR 520 1,20 1,10 355 
Rallonge de la flöche E x 
Ausleger-Verlängerung 40 m r 4 = Uns 

12 1 Jib extension Hot 4 520 1,20 1,10 326 
Rallonge de la fläche EN? 


Ausleger-Verlängerung 45 m rn [ 


11 Jib extension g 5,20 1,20 1,10 235 
allonge de Ia löche DIR AG 


Auslager-Verlängerung 50m 5 
14 1 ‚Jib extension en Um 520 120 1,10 196 
Rallonge de laflöche L 


Laufkatze kompl, 


151 Trolley compl 1m 1.27 0,60 268 
Charlot de distribution compl 
Turmstück 

16 7 Tower seclion 250 125 1,25 670 4690 


Elöment de mät 


Kiste mit Seilen und Kleintellen 
12.3 Case with ropes and small parts 1,00 1,00 1,00 300 
Caisse avec cäbles et plöces dötachöes 


Datenblatt Nr. 120 P- 2305 - DIN 15018 H 1 und OENORM T 3-3. 85 Konstruktionsänderungen vorbehalten! 
Data sheet Subject to alterations! 
Feullle de caracteristiques Sous röserves de modifications! 


